BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 3 września 2019 r. Nr 199 (199) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
пг OWR.4210.15.2019.157.XVII.DB z dnia 3 września 2019 r. 
Taryfa Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy 
SA 
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© 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Wrocław, dnia 3 września 2019 r. 


OWR.4210.15.2019.157.XVII.DB 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zmianami) oraz 
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 


administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), 


po rozpatrzeniu wniosku 
z dnia 29 marca 2019 г. 
w Sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 
przedsiębiorstwa energetycznego 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Legnicy 
posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: 691-02-01-247 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, 
zatwierdzam 
taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji 


na okres jednego roku od dnia wprowadzenia do stosowania 
UZASADNIENIE 


Na wniosek Przedsiębiorstwa w dniu 29 marca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, 
posiadające koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem. 
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. 
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest 
zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Energii 


z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
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rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988) zwanego dalej 
rozporządzeniem taryfowym. 

Dla źródła ciepła w Złotoryi, w którym ciepło wytwarzane jest w jednostce kogeneracji, 
Przedsiębiorstwo ustaliło cenę ciepła przy uwzględnieniu uproszczonego sposobu kalkulacji cen 
w oparciu o $ 13 rozporządzenia taryfowego. 

Pozostałe ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia 
w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności 
koncesjonowanej. 

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za Świadczenie usług w zakresie przesyłania 
i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, został 
przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, zapewniając ochronę interesów odbiorców. 
Okres obowiązywania taryfy dla ciepła, zgodnie z $ 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego, wynosi 
jeden rok od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne oraz 
art. 47946 pkt 1 i art. 479% $ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania 
cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zmianami). 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 
wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu 
postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego 
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 
50-032 Wrocław. 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z art. 32 
ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 ze zmianami). Strona może ubiegać się 
o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 100, a następnie ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie 
do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 


4. Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję (art. 127a $ 1 ustawy 
- Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego 


5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do 
ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 
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6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty 
jej opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 
ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
z siedzibą we Wrocławiu 


Monika Gawlik 


Otrzymuje: 

1) WPEC w Legnicy SA 
ul. Poznańska 48 
59-220 Legnica 

2) aa 


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł w dniu 
19 marca 2019 r. na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 
5002 4055 


główny specjalista 


Dorota Balińska 
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WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
W LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA 


NIENIEJSZA TARYFA STANOWI 
ZAŁĄCZNIK 
YZJI PREZESA URE 
dniki 5 września 2019 r. 
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L OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE 


ustawa — ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zmianami); 
rozporządzenie taryfowe — rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1988); 

rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych — rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 16, poz. 92); 

przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca — Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Legnicy S.A. prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz 
obrotu ciepłem; 

wytwórca ciepła — przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła; 

taryfa — zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowadzany 
jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą; 

odbiorca — każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą; 

odbiorca końcowy — odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek od Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.; 

grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi 
rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania; 

źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenie lub instalacje służące do wytwarzania ciepła; 

sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze 
Źródeł ciepła do węzłów cieplnych; 

przyłącze — odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo 
odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te 
instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach; 

węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów 
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych; 
grupowy węzeł cieplny — węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt; 

obiekt — budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi; 

instalacja odbiorcza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub 
ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorców ciepła lub punktów poboru ciepłej wody 
w obiekcie; 

zewnętrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło 
ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy 
węzeł cieplny lub źródło ciepła; 

układ pomiarowo-rozliczeniowy — dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół 
urządzeń, służących do pomiaru iłości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania i stanowią podstawę do 
obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła; paki E V 
zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający siĘ <b przy łączenie” 
ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach sacz ch, 
zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wy maganiam E pi 
dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: С BR [с 


arek Litwiński 


ы 
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- pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza 
w pomieszczeniach, 
- utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 
- prawidłowej pracy innych urządzeń [ub instalacji; 
warunki obliczeniowe: 
- obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której 
zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło, 
- — normatywna temperatura ciepłej wody; 
nielegalne pobieranie ciepła — pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, 
z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten 
układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. 


П, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM 
W CIEPŁO 


Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. prowadzi działalność gospodarczą 
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem na terenie Legnicy, Lubina, Chojnowa, 
Złotoryi, Chocianowa, Ścinawy oraz Głogówa. 
Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji 
z dnia 1 października 1998 r. na: 

а) wytwarzanie ciepła nr WCC/130/157/U/2/98/KW z późniejszymi zmianami, 

b) przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/137/157/U/2/98/KW z późniejszymi zmianami, 

с) obrót ciepłem nr OCC/44/157/U/2/98/KW z późniejszymi zmianami. 

d) 


MI. PODZIAŁ ODBIORCÓW CIEPŁA NA GRUPY TARYFOWE 


Na podstawie $ 10 rozporządzenia taryfowego, w niniejszej taryfie wyodrębnia się następujące grupy taryfowe 
odbiorców ciepła: 


LEGNICA 
Grupa BI-L odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Legnicy przy 
pa 8. ul. Dobrzejowskiej i Niklowej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy. 
odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Legnicy przy 
Grupa CI- Lg. ul. Dobrzejowskiej i Niklowej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego 


sprzedawcy obsługującego jeden obiekt. 
odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Legnicy przy 
Grupa CI_G-Lg. | ш. Dobrzejowskiej i Niklowej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i grupowego węzła 
cieplnego sprzedawcy. 
odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Legnicy przy 
Grupa D1- Lg. ul. Dobrzejowskiej i i Niklowej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, grupowego węzła 
| cieplnego i zewnętrznej instalacji odbiorczej sprzeda 


ZŁOTORYJA 


‘odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło ze źródła apa к; w 7 ат zk 
ul. Jerzmanickiej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcj. mia, 


odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło ze źródła ciepła sprzedawcy гант przy 
ul. Jerzmanickiej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzła: (OJ аа My | 


obsługującego jeden obiekt. { ; i 


A PREZES ZĄŃZĄDU 


S Marek Litwiński 


Ą 
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odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło ze źródła ciepła sprzedawcy w Złotoryi przy 
Е .  |ul. Jerzmanickiej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i grupowego węzła "> 
sprzedawcy. 
odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Złotoryi przy 
> D1-Zł. ul. Jerzmanickiej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, grupowego węzła cieplnego 
i zewnętrznej instalacii odbiorczej sprzedawcy. 


CHOJNÓW | 
Grupa В1- Ci. Ki odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Chojnowie 
pa J- | przy ul. Kilińskiego za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy. 

odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Chojnowie 
Grupa С1- С]. Kj. przy ul. Kilińskiego za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego 
| sprzedawcy obsługującego jeden obiekt. 
odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło ze źródeł ciepła sprzedawcy w Chojnowie 
Grupa C1_G-Cj. Kj. przy ul. Kilińskiego za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i grupowego węzła 
cieplnego sprzedawcy. 


GŁOGÓW 
Grupa B2- GŁ | odbiorcy końcowi w Głogowie, zaopatrywani w ciepło z obcego źródła ciepła za 
р ` | pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy w Głogowie. 

odbiorcy końcowi w Głogowie, zaopatrywani w ciepło z obcego Źródła ciepła za 
Grupa C2- GŁ pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego sprzedawcy obsługującego jeden 
obiekt. 
odbiorcy końcowi w Głogowie, zaopatrywani w ciepło z obcego źródła ciepła za 
Grupa C2_G- Сі : поря нтр р 5 _ dw 

| pośrednictwem sieci ciepłowniczej i grupowego węzła cieplnego sprzedawcy. _ 


ŚCINAWA 
Grupa A1- Ści odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło bezpośrednio ze źródeł ciepła sprzedawcy w 
| р = i | Ścinawie przy ul. Paderewskiego. ul. Wołowskiej i ul. Kościuszki. | 


CHOCIANÓW | 
Grupa Al- Che. Ak. odbiorcy końcowi, zaopatrywani w mi bezpośrednio ze źródeł ciepła sprzedawcy 
w Chocianowie przy ul. Armii Krajowej 
и odbiorcy końcowi, zaopatrywani w ciepło bezpośrednio ze źródła ciepła sprzedawcy | 
Ора A PE w Chocianowie przy ul. Odrodzenia. 


LUBIN 

ү | odbiorcy końcowi w Lubinie, zaopatrywani w ciepło z obcego źródła ciepła za 
Grupa B3-Lu. 

| | pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy. 
Grupa B3T-Lu odbiorcy w Lubinie, zaopatrywani w ciepło z obcego źródła ciepła za pośrednictwem sieci 


ciepłowniczej sprzedawcy. 
odbiorcy końcowi w Lubinie, zaopatrywani w ciepło z obcego źródła ciepła za 
Grupa C3-Lu. pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego sprzedawcy obsługującego jeden 
obiekt. 
Grupa C3_G-Lu odbiorcy końcowi w Lubinie, zaopatrywani w ciepło z obcego Źródła ciepła za 
= pośrednictwem sieci ciepłowniczej i grupowego węzła cieplnego sprzedąwcy. . ~s 
odbiorcy w Lubinie, zaopatrywani w ciepło z obcego źródła сер za роботе ёт pi 


апора SĘ ciepłowniczej i grupowego węzła cieplnego sprzedawcy. К 
Grupa . ` | odbiorca końcowy w Lubinie — szyb LVI, zaopatrywany w ЫЕ ži зене? źródła si 
B3-Lu-LVI. za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy. миуа Ч 
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IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towaru i usług VAT. Podatek VAT nalicza się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1. Ceny i stawki opłat za ciepło 


a) odbiorcy ciepła w Legnicy 
____ Grupa taryfowa BI — Lg., C] - Lg. CI G—Lg. Dł — Leg. 


w Ries Jednostki Wysokość cen i stawek oplat 
| YE NEPA z | вї-1д | С!-їв | C1G-Lg. | DI-Lg. 
Cena za zamówioną | _zł/MW/rok | 88 747.75 
moc cieplną rata miesięczna | 7 395.65 | 
_Cena ciepła | zł/GJ | 36,35 
| Cena nośnika сіеріа zł/m” | Е 9.91 | 
| Stawka opłaty stałej za | _ złMW/rok 20 332.13 | 2465884 | 2393962 | 31585,50 
„słu przesyłowe rata miesięczna | 169434 | 205490 1 994,97 | 2 632,13 
Stawka opłaty 
zmiennej za usługi 2061 15,69 | 19,24 18,75 | 19,86 
_ przesyłowe | | 
b) odbiorcy ciepła w Złotoryi 
Grupa taryfowa B1 — ZŁ, CI — ZŁ, CI 6-2. DI-ZŁ 
SBE . Wysokość cen i stawek oplat 
Уувроловэшіеше Зее | BI-zŁ | CI-zł | CIG-Zł | р-а. 
Cena za zamówioną | zł/MW/rok | 106 627.35 __\ 
| moc cieplną | _ rata miesięczna | 8 885.61 
| Cena ciepła 206] | 38.02 
| Cena nośnika ciepła | zł/m? | _ 18.31 
| Stawka opłaty stałejza | _ złMWóok _ | 2201547 | 2750248 | 2365170 | 2788229 
usługi przesyłowe rata miesięczna | 1834,62 2 291.87 1 970.98 2 323,52 
Stawka opłaty | 
zmiennej za usługi 2161 12,17 | 15,06 15,47 14,78 
| przesyłowe = 
с) odbiorcy ciepła w Chojnowie 
Grupa iaryfowa ВІ - С. КІ. СІ -Cj. Ki. C1 G-Cj.Ki Ее | 
ЖЕ | : | Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszozepómiene | шшш =a N_CI-G/ki ТСга 
Cena za zamówioną moc zł/łMWf/rok 87 914.66 
cieplną | rata miesięczna 7 326.22 
 Cenaciepła ___ | 206] | 3921 
Cena nośnika ciepła | zł/m” | == 20.42 рса 
Stawka opłaty stałej za zł/MW/rok 2293573 | 2560576 |._12476607 _ 
| usługi przesyłowe _.. | rata miesięczna | 1911.31 ] 2 133, 81. [272 0634 84 A 
Stawka opłaty zmiennej zŁGI 15,85 17,22 | 


za usługi przesyłowe | 


ч 
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d) odbiorcy ciepła w Głogowie 
Grupa taryfowa B2 — 


GŁ. C2 — GŁ. C2_G-GŁ. 


Wyszczególnienie Jednostki | 
Stawka opłaty stałej za |77 MW/rok 
usługi przesyłowe ‚тайа 
| | miesięczna 
Stawka opłaty zmiennej 
za usługi przesyłowe ШО] 


| Wy sokość stawek opłat 
B2-Gł. C2- Сі. C2_ G- GŁ 
41 183,85 | 46 159,31 | 46 694,22 


3 431,99 | 3 846,61 3 891,19 


16,34 


14,67 15,95 | 


W rozliczeniach z odbiorcami ciepła na terenie Głogowa (grupa taryfowa B2 — Gł., С2 — GŁ, С2 _G— GŁ, 
poza stawkami opłat wymienionymi w niniejszej taryfie stosowane będą również: 


сепа za zamówioną moc cieplną, 
cena ciepła, 
cena nośnika ciepła, 


w wysokości ustalonej w taryfie "Energetyki" Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie dla odbiorców, którzy nie są 
odbiorcami końcowymi, zacpatrywanych w ciepło w postaci wody gorącej wytworzone w elektrociepłowni 
wytwórcy ciepła: EC-3 Głogów i zakupione w elektrociepłowni KGHM Polska Miedź S.A.: ВОР Głogów- 


grupa taryfowa „Glw”. 


e) odbiorcy ciepła w Ścinawie 
за taryfowa А1 — Ści. 


Jednostki 


| Wysokość stawek opłat 


W шеш 
BONE Al -Ści. 
Stawka opłaty miesięcznej za МҰ 17 042,06 
zamówioną moc cieplną 
Stawka opłaty za ciepło zł/GI 56.11 
f) dla odbiorców ciepła w Chocianowie 
Grupy taryfowa A1 — Chc. Ak., А1 — Che. Od. Р 
а : Wysokość stawek opłat 
W ln Jednostki | - 
| аео | a | Al- Che. Ak. A1 — Che. Od. | 
Stawka ym Ng | АМҮ 14 773,26 16 882,73 
zamówioną moc cieplną | 
_ Stawka opłaty za ciepło | zł/GJ 59.76 59.39 | 
g) dla odbiorców ciepła w Lubinie 
_ Grupa taryfowa ВЗ — Lu.. B3T — Lu.. C3 — Lu., СЗ G-Lu. C3T_G — Lu., B3-Lu-LVI. 
| І __ Wysokość stawek opłat | 
Wyszczególnienie | Jednostki | 3-Lu. |B3T-Lu.| Сз-Іа | 03-6- | GTO- | вур 
Stawka opłaty | zł/MWirok | 24 970.07 | 24970.07 | 32 692.70 | 3116025 | 304: a 392 |245 25 35 | 
| stałej za usługi rata AB а. 
заз miesieczna | 2 080,84 | 2 080,84 | 2724,39 | 2596,69 ZES ; a 813 {240 > h 
Stawka opłaty sk. "FE a= tę” 
zmiennej za usługi zł/GI 18,62 17,04 18,77 19,37 
przesyłowe d 


% 
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W rozliczeniach z odbiorcami ciepła na terenie Lubina (grupa taryfowa B3—Lu., B3T-Lu.,C3-Lu., C3_G- Lu. 
C3T_G- Lu., B3-Lu-LVI) poza stawkami opłat wymienionymi w niniejszej taryfie stosowane będą również: 

— сепа za zamówioną moc сіеріпа, 

— сепа сіеріа, 

— cena nośnika ciepła, 

w wysokości ustalonej w taryfie "Energetyki" Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie dla odbiorców, którzy nie są 
odbiorcami końcowymi, zaopatrywanych w ciepło wytworzone w elektrociepłowniach wytwórcy ciepła: EC-1 
Lubin i EC-2 Polkowice i zakupione w elektrociepłowni KGHM Polska Miedź S.A.: ВОР Polkowice- grupa 
taryfowa „LP1”. 


2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 
W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła do sieci ciepłowniczej stosowane będą następujące stawki opłat za 


przyłączenie do sieci. 


| Rodzaj przyłącza 2 x Dn (technologia preizolowana) | 
z ос Ai an м ке aaa 

mm 25 | 32 40 | 50 | 65 | 80 100 | 125 | 150 
350,19 


|złłmb | 134,69 | 172,40 | 215,50 | 269,38 | 431,00 | 538,76 | 673,44 | 808,13 


У. SPOSÓB OBLICZANIA OPŁAT 


Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną — pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn 
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc сіеріпа dla danej grupy taryfowej lub stawki 
opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej. 

Opłata za ciepło — pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości 
dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych 
miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach oraz ceny ciepła dla danej 
grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej. 

Opłata za nośnik ciepła — pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi 
iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach 
odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego 
w węźle cieplnym oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej. 

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe — pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn 
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 


Opłata zmienna za usługi przesyłowe — pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi 
iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu. pomiarowo- 
rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych Istalac ji 
odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń „i, instalacji- określoh 

w umowach oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfow ej, “A A i ЖОРО 2, 
Opłata za przyłączenie — pobierana po wykonaniu przyłącza jako iloczyn шг р. а на 
za przyłączenie, ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza. | 
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VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła 
i standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu 
systemów ciepłowniczych. 


Ww шур 
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, 
- udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy, 
nielegalnego pobierania ciepła, 
йоне się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 


VII. WPROWADZANIE ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT 


Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia 
w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 
Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niz наа an i nie 


~, 


później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji F теве ki, me fa 
FĄ й, ZEE А 
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